WINCENTY SKORCZYNSKI 


kelner, 


przeżywszy lat 27, po długiej a ciężkiej chorobie, opatrzony Sw. Sakramentami, 
zmarł dnia 30 grudnia 1900 r. 


W głębokim żalu pozostali rodzice i rodzeństwo zapraszają Krewnych, Znajomych i pobożną Publiczność 
na wyprowadzenie zwłok, które odbędzie się we wtorek dnia 1 stycznia 1901 o godzinie 3 popołudniu 
z krypty kościoła XX. Pijarów, wprost na miejsce wiecznego spoczynku. 


NABOŻEŃSTWO ŻAŁOBNE 


odprawionem zostanie we środę dnia 2 stycznia 1901 o 9 rano w kościele OO. Karmelitów w kaplicy M. B. Cudownej. 


Czcionkami drukarni Związkowej w Krakowie. 


